
Caratteristiche tecniche: 

— Ricevitore a 5 valvole -f occhio magico 

— Anno inizio produzione: 1952 

— Mobile in legno 

— Circuiti a R. F. accordati con dispositivo a per¬ 
meability variabile 


— Alimentazione con corrente alternata 42 -s- 60 Hz 
per tensioni da 125 a 220 volt. 

— Gamme d’onda: 

Onde Medie 516 -r- 1605 kHz 

OC 1 banda 49 m 

OC 2 banda 25 m 


— Valore della Media Frequenza: 0.455 MHz 

— Altoparlante: tipo MD da 157 mm 

— Bobina mobile: 3,2 ohm 

— Consumo: 48 W 

— Potenza d’uscita max.: 3.5 W 

II modello similare (RD 132) varia solo nel mobile. 


RADIORICEVITORE RADIOMARELLI Mod. RD 127 













